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3 



^m 



■ ■ 



* *t P J 




^ 




11485 



VIOLA I. 




1^ 






PP 




11485 



6 



VIOLA I. 



% $ (< " | p 7 * hj—+ 



v/fL 



P 



PP 





«^ 



6 



K 



_^, 



m 



b 



/CS 



1> 



pp 



f* 



K 7 7 $ * = f : f g 



I 



/?P 



SCHERZO. 

Allegro moderato e tranquillo. 
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Allegro vivace. 
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